﻿Nach einem Erdbeben in Indonesien auf der Insel Sulawesi verursachte der Hangrutsch am Meeresboden einen Tsunami.Durch die Lage der Stadt am Ende einer langgezogenen Bucht dürfte sich der Tusnami lokal versträrkt haben.Er war an manchen stellen bis zu 9 Meter hoch.